Za spokoj duszy S. p. 


D WEADYSEAMA EILIPKIEMI 


lekarza-podpułkownika W. P. 


jako w siedmnastą bolesną rocznice śmierci 


odprawiona zostanie 


w poniedziałek 22 lutego 1937 r. o godz. 9': rano w kościele OO. Kapucynów 


Msza Św. żałobna 


o czem zawiadamia 


zona z dziećmi. 


ZAKŁAD „CONCO RDIA“ 
POGRZEBOWY JANA WOLNEGO 


Kraków, pi. Szczepański 2. Telefon 103-31. 


